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.î?JA0E_ET COj^VATION : Le mildiou ayant été très actif en fin de saison, il est à craindre 
eue la conservation des tubercules 3oit assez difficile à assurer si l’on ne prend un certain 
nombre de précautions à l'arrachage, au triage et à 1 ' emmagasinage . 

* 

RECOLTE. : Effectuer celle-ci dans toute la mesure du possible pendant une période sèche au 

cours de laquelle les tubercvJ.es se ressuieront. Un premier triage permettra d’éliminer les 
tubercules blessés, pourris ou suspects. Si la récolte se fait par temps pluvieux, parfaire 
le séchage en saupoudrani les pommes de terre avec de la chaux ou de la tourbe pulvérisée. 


: ^ea lo'ts s- conserver seront placés provisoirement dans un lieu très 

ventilé et sec. Continuer les triages, éviter toute meurtrissure au cours des manipulations 
qui seront faites pendant les deux à trois semaines de préstockage. 

CplîS^VJÆIOIT : Le local choisi devra assurer de bonnes conditions sanitaires pour la période 

assez longue d’emmagasinage. Il pourra être assaini si nécessaire et désinfecté plusieurs 
semaines avant le stockage, avec une solution à 5 ou 6 %- de formol du commerce (l/2 litre 
par m2) ou du Crésyl à 8 - 10 /i>, puis très soigneusement ventilé. 

Les tubercules seront isolés des parois et du sol, placés en couche suffisamment 
faible pour qu’une surveillance attentive puisse éliminer rapidement ceux touchés par la 
pourriture . 

Us devront être conservés en respectant autant que possible les conditions optimales 
de lumière, d’aération, d’humidité et la température devra être proche de 4° et de toute 
façon supérieure à 2° et inferieure à 3°. 
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